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Resolution 2311 (2016) 

Adoptee par le Conseil de securite a sa 7782 e seance (privee), 
le 6 octobre 2016 

Le Conseil de securite , 

Ayant examine la question de la recommandation relative a la nomination du 
Secretaire general, 

Recommande a l’Assemblee generale de nommer M. Antonio Guterres 
Secretaire general de 1’Organisation des Nations Unies pour un mandat courant du 
l er janvier 2017 au 31 decembre 2021. 
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